In atentia Serviciului RUNOS Va rugam sa completati machetele pers sup xls si pers mediu xls (de pe CD-ul primit la instructaj, din folderul SAN 2016) cu datele solicitate referitoare la: * personalul superior (pe categorii de unitati, grupe de varsta, femei pe categorii de unitati) * personalul mediu (pe categorii de unitati, grupe de varsta, femei pe categorii de unitati) Precizari legate de completarea machetelor pers sup xls si pers mediu xls: * datele se completeaza pe baza statului de plata, cu personalul existent in luna decembrie 2016, care are functia de baza declarata la unitate * se vor completa datele referitoare la numarul de persoane fizice, nu numarul de posturi * se include si personalul sanitar care acorda asisten(a medicala (n strainatate pe baza unor acorduri sau se perfec(ioneaza (n strainatate (n baza unor burse (in coloana - Alte tipuri de unitati) * integrarile clinice (persoane fizice nu 1/2 norme) se introduc in randul si in coloana UMF din macheta pers sup xls, ele nu sunt cuprinse in total personal * in asistent medical cu studii superioare (inclusiv cu studii superioare de scurta durata) se vor include: asistentii medicali si moasele, tehnicienii de radiologie si imagistica, asistentii medicali de laborator clinic, asistentii in balneofiziokinetoterapie si recuperare, asistentii medicali dentari, tehnicienii dentari, tehnicienii de farmacie, tehnicienii de audiologie, si protezare auditiva, asistentii medicali de profilaxie dentara * in alt tip de personal sanitar cu studii superioare se vor include: biologi, chimisti, biochimisti, fizicieni, profesori CFM, psiholog, logoped, sociolog, psihologi * in personalul mediu sanitar vor fi incluse urmatoarele categorii de personal: asistent medical cu scoala postliceala, asistent medical cu liceu sanitar, asistent farmacie, asistent medico-social cu studii medii, sora medicala, educator-puericultor, tehnician dentar, tehnician sanitar utilaje medicale, tehnician sanitar optician, tehnician sanitar protezare ortopedica, tehnician sanitar protezare auditiva, oficiant medical, laborant cu liceul sanitar sau scoala posticeala, operator registrator de urgenta, moasa, maseur, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C F M (cultura fizica medicala), instructor de educatie, instructor de ergoterapie * Asistentii medicali cu studii medii sunt absolventi ai liceului sanitar sau cu studii postliceale cu diploma de absolvire de scoala postliceala sanitara, sau cu diploma de scoala tehnica sanitara: asistenti medicali (generalisti), asistenti de OG, asistenti de pediatrie, asistenti de balneofizioterapie, asistenti de igiena, asistenti de laborator clinic, asistenti de radiologie si imagistica, asistenti de farmacie, asistenti de nutritie si dietetica, asistenti de ocrotire, asistenti de balneofiziokinetoterapie, asistenti de recuperare, asistenti urgente medico-chirurgicale, asistenti profilaxie stomatologica, asistenti igienisti pentru cabinetele stomatologice, asistenti de stomatologie, asistenta dentara si laboranti de biologie clinica si de anatomie patologica si alte categorii de asistenti medicali cu studii de specialitate * Asistentul medico-social (cu studii medii) are competenta unei îngrijitoare, care acorda la domiciliul bolnavului serviciile de intretinere: spalat, hranit, curatenie, cumparaturi de prima necesitate si în caz de nevoie si administrarea de medicatie orala * in asistentii medicali obstetrica-ginecologie (moase) sunt înregistrate cadrele medico-sanitare care ajuta la nasterea copiilor, ofera îngrijiri prenatale si postnatale; instruiesc mamele cu privire la îngrijirea copiilor mici si nou-nascutilor Sunt inclusi asistentii medicali obstetrica-ginecologie, care au legatura directa cu activitatile descrise, moasele, asistentii puericultori, surori puericultoare * Fiziokinetoterapeutii urmaresc restabilirea cât mai deplina a capacitatii functionale pierdute de catre un individ în urma unei boli sau traumatism, combaterea durerii, relaxarea si cresterea mobilitatii articulare, cresterea fortei si rezistentei musculare, coordonarea, controlul si echilibrul corpului, antrenarea la efort, reeducarea respiratorie, etc Se vor înregistra toate cadrele sanitare care îndeplinesc functia de fiziokinetoterapeutii, kinetoterapeutii sau fizioterapeutii * Fizioterapeutii trateaza afectiunile locomotorii, musculare, circulatorii si neuro-psihice cu ajutorul ultrasunetelor, fasciculelor laser, helioterapiei sau altor metode similare pentru tratarea unor afectiuni sau consolidarea tratamentelor de specialitate; executa masajul pacientilor pentru ameliorarea circulatiei sanguine, redarea sau stimularea activitatii nervoase sau pentru obtinerea altor efecte terapeutice * in personalul sanitar auxiliar se cuprind urmatoarele categorii: infirmiera, agent DDD (dezinsectie, dezinfectie, deratizare), brancardier, baies, gipsar, namolar, spalatoreasa, îngrijitoare, ambulantier, sofer autosanitara * in categoria muncitori se cuprind: maistru, sofer (fara soferul de ambulanta), muncitor calificat si necalificat * in categoria personal de servire se cuprind : sef formatie paza, sef formatie pompieri, paznic, portar, pompier, ingrijitor curte, bufetier, manipulant bunuri, guard, curier, magaziner * tesa : analist (programator aj), operator, controlor date, stenodact, secretar, dactilograf, administrator, sef depozit, casier, magaziner functionar, arhivar, etc * la farmacii va fi cuprins personalul care lucreaza in farmacia spitalului (farmacisti, asistente, etc) * la laboratoare medicale se cuprinde personalul care lucreaza aici (medici, alt personal sanitar superior si asistente) * in categoria laboratoare medicale intra : laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de alergologie si imunologie, laboratoarele de anatomie patolgica, laboratoarele bactereologie, laboratoarele BK, laboratoarele de diagnostic cu ultrasunete, laboratoarele epidemiologie, laboratoarele explorari functionale, genetica, medicina nucleara, laboratoarele radiologie si imagistica medicala, laboratoarele radioterapie, laboratoarele recuperare, medicina fizica, balneofizioterapie, laboratoarele medicina fizica (baza de tratament), laboratoarele serologie, toxicologie, virusologie, igiena radiatiilor, microbiologie, toxicologie/ chimie, Serviciul Judetean de medicina legala,Compartimente de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale, altele * la ambulatorii de specialitate se cuprinde personalul din ambulatoriul pentru sportivi * la ambulatorii integrate de spital se cuprinde personalul din ambulatorul integrat cu postul in ambulator (personalul medical cu postul in spital care ofera consultatii in ambulatorul integrat se trec pe spital) * personalul din cabinetele de specialitate ce fac parte din structura spitalului (diabet, boli infectioase, planning,oncologie,medicina muncii) se cuprinde in coloana spital * la specialitatea medicina generala se intoduc si medicii fara rezidentiat (medicii de practica asistata) * medicii rezidenti se defalca pe specialitati si pe grupe de varsta Se trec cu locul de munca pe spital, indiferent de specialitate * medicii rezidenti se cuprind in total medici pe spital * pe specialitatea medicina de familie se trec doar medicii rezidenti * medicii specialisti - medicina de familie se trec la specialitatea medicina generala Cele 2 machete au fiecare cate 3 pagini: - personal defalcat pe categorii de unitati, - personal defalcat pe grupe de varsta si - femei defalcate pe tipuri de unitati Intre cele 3 pagini din fiecare macheta exista anumite corelatii care sunt evidentiate in ultima coloana a fiecarei pagini Completati corect machetele astfel incat in ultima coloana din fiecare pagina sa nu existe mesaje de eroare! Machetele sunt protejate, nu incercati sa inserati randuri, coloane si nu copiati machetele in alte fisiere ca sa puteti face modificari ! Pe baza datelor cuprinse in aceste machete vor fi completate de catre Serviciul RUNOS al spitalului capitolele 6, 7, 8, 9 din CERCETAREA STATISTICA SAN- 2016 pentru spital In atentia Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brasov: - se intocmesc situatii separate pe spital si pe fiecare din cele 2 sectii exterioare (Vulcan, Zarnesti) - Situatia pe spitalul nu va cuprinde datele celor 2 sectii exterioare Machetele completate cu datele corespunzatoare vor fi listate in 2 exemplare care vor fi semnate si depuse la DSP Brasov- Comp Informatica si Biostatistica Medicala (str Cuza Voda, nr 28) si transmise prin e-mail la adresa : dspbrasov@yahoo com Informatii suplimentare: * telefon- 0368/001011- A Tabalai Termen 05 01 2017 Precizari Cercetarea statistica SAN- activitatea unitatilor sanitare in anul 2016 - se completeaza un singur exemplar semnat si stampilat - se completeaza separat pentru sectiile exterioare, chiar daca acestea nu au personalitate juridica - termen de predare: 10 ianuarie 2017 - atentie la corelatiile dintre capitolele darii de seama Cap 1- Numarul unitatilor sanitare - se raporteaza unitatile si paturile existente la sfarsitul anului 2016, cele care sunt efectiv in functiune la 31 12 2016 Nu fac obiectul raportarii paturile nou realizate, care nu au intrat inca in functiune ( nu au primit bolnavi) chiar daca au inventar, fonduri si personal Se prind paturile inchise temporar - Se completeaza de catre spitale doar: randul 1-spitale; randul 10-disp TBC; randul 16-farmacii; randul 23- ambulatorii de specialitate(pentru sportivi); randul 24-ambulatorii integrate; randul 33-laboratoare medicale (vezi precizari, pagina 11 din formular, aici se va cuprinde si Serviciul Judetean de Medicina Legala si comp de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale); Cap 2- Numarul cabinetelor care functioneaza in unele unitati sanitare- - se completeaza de catre spitale randul 6 (ambulatoriu pentru sportivi) si randul 7 (ambulatorii integrate) cu numarul de cabinete, potrivit structurii aprobate de Ministerul Sanatatii - cabintele din structura spitalului (diabet, oncologie, planning, boli infectioase, medicina muncii) se trec pe randul 1(spital) - Se vor raporta doar cabinetele medicale care au avut activitate in anul 2016 Cap 3- Numarul paturilor si pacientilor in unitati sanitare- - numar pacienti internati= bolnavi existenti la 1 ian 2016+ intrati in cursul anului - mai multe precizari in pagina 11 din formular Cap 4- Numarul paturilor in unitatile sanitare pe specialitati- nu se cuprind paturile de insotitori Paturile se incadreaza pe specialitati in functie de precizarile de la pagina 11 Cap 5- Numarul consultatiilor de tip ambulator - se raporteaza consultatiile de tip ambulator acordate pacientilor în unitatile sanitare La spitale nu se raporteaza consultatiile acordate pacientilor deja internati Astfel, în rândul 2 se vor înregistra toate consultatiile acordate în camera de garda si UPU, indiferent daca pacientul a fost internat dupa consultatie sau nu, precum si consultatiile acordate în regim ambulatoriu în cabinetele din structura spitalului: oncologie, diabet, urgente stomatologice, planificare familiala, boli infectioase, medicina sportiva Consulatiile din cab de med muncii se raporteaza pe amb integrat (randul 22) In rd 22 se inregistreaza consultatiile acordate pacientilor in ambulatoriul integrat al spitalului, care nu se interneaza In col 4 se vor include controalele periodice platite de firme sau companii pentru angajatii proprii si furnizate de catre unitatile sanitare Repartizarea pe medii de rezidenta se va face dupa domiciliul pacientilor Cap 6,7,8,9- referitoare la numarul de personal - se completeaza de catre Compartimentul RUNOS pe baza datelor din machetele pers sup xls si pers mediu xls La capitolul 9, pentru specialitatile medicale de pediatrie, respectiv rândurile: 22,,Neonatologie'', 24,,Neurologie pediatrica'', 26,,Pediatrie'', 29,, Psihiatrie pediatrica'', 36,,Chirurgie pediatrica'' , medicii de copii se vor calcula ca diferenta între col 1 si col 5 ( col 2 si col 6 - pentru femei), avându-se în vedere ca valoarea medicilor rezidenti ramâne fixa Formula de calcul pentru specialitatile medicale de pediatrie mentionate este: col 3 = col 1-col 5 (col 4 = col 2-col 6 pentru femei) La capitolul 9, pe lânga specialitatile medicale de pediatrie enumerate anterior, precizarile OMS confirma ca specialitati medicale de pediatrie si urmatoarele: ginecologie infantila, boli infectioase pediatrice, O R L pediatric, pneumologie pediatrica, urologie pediatrica, nefrologie pediatrica,ortopedie si traumatologie pediatrica, radiologie pediatrica, radiodiagnosticare pediatrica, reumatologie pediatrica, alergologie si imunologie pediatrica, cardiologie pediatrica, gastroenterologie si hepatologie pediatrica, endocrinologie pediatrica, dermatovenerologie pediatrica, igiena copilului si tânarului, medicina pediatrica de urgenta, medicina practica pentru copii si tineri, medicina adolescentilor, oncologie pediatrica si hematologie oncologica, recuperare medicala pediatrica La capitolul 9, la specialitatea medicina generala se raporteaza si medicii fara rezidentiat (medicii de practica asistata) Cap 10- Dotarea unitatilor sanitare -conform precizarilor de la pag 13 Cap 11- numarul salilor de operatie- conform precizarilor de la pagina 13 Cap 12- Asistenta medicala de urgenta - se completeaza doar de SAJ Cap 13a, 13b, 14a, 14b- se completeaza de catre Comp financiar-contabilitate, cu date pentru anul financiar 2015, conform precizarilor de la pag 13-14, in mii RON cu 2 zecimale 